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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 

ΤΗ, 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

95. Περί μέτρων υγιεινής καί άτφολείας των απασχο¬ 
λούμενων εις έργασίας συγκολλήσεων.1 

96. Περί τοδ Όργανιαμοδ τοϋ Πενιοιοΰ Νοσοκοιμείαυ Νεα- 

αόλεως Κρήτης.2 

97. Π ερί τροττο-οιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Όργανι- 
σμοϋ τοϋ Γενικού Νοσοκομείου Νικαταις Πειραιώς «Ο 

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».3 

98. Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοϋ Όργα- 

νισμοδ τοΰ Γενικού Νοσοκομείου ’Αμαλιάίος.4 

99. Περί τροποποιήσεω; καί συμαληρώσεως τοϋ αψύ ρ ου 

10:4 τοΰ Π.Δ. 690/1974 περί άμοιδών μηχανικών 
2:ά σύνταξιν μελετών κλπ.5 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
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Περί μέτρων υγιεινής καί άσφαλείας των απασχολούμενων 
εις έργασίας συγκολλήσεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

»/Τ7 ί > ι/ ι 

ί^χοντες· υπ οψει : 

1· Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 6 τοϋ άπό 25-8/5-9-1920 
Β. Δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής καί ασφα¬ 
λείας των εργατών διατάξεων». 

( 2. Τήν άπό 14-12-1977 γνωμοδότησιν τοΰ Άνουτάτου 
1 γειονομικοϋ Συμβουλίου. 

3. Τήν από 4-1-1978 γνωμοδότησιν τοϋ Άνωτάτου 
Συμβουλίου Έργασίας. 

7. Γήν ύπ’ άριθ. 18/1978 γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου 
ξήζ Επικράτειας, προτάσει τοϋ 'Τπουργοϋ Έργασίας, 
αποφασίζομεν ; 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α'. 

Εϊσαγωγικαί Διατάξεις. 

’ΆρΟρον I. 

' Υποχρεώσεις εργοδοτών. 

' Οΐ βιομήχανοι, βιοτέχναι καί παντός είδους έπιχειρημα- 
τιαι καί εργοδόται ΰποχρεοϋντβι όπως, έπί έργασιών οξυ- 


ΑΡΙΘΜΟΕ ΦΥΛΛΟΥ 

20 


γονοκολλήσεως καί όξυγονοκοπής, ώς καί τοιούτων ήλε- 
κτροσυγκολλήσεως διά τόξου, πέραν των γενικών όρων των 
καθοριζομένων υπό τοϋ άπό 14/22-3-1934 II. Δ/τος «περί 
υγιεινής καί άσφαλείας τών εργατών καί υπαλλήλων των 
τάσης φύσεως βιομηχανικών καί βιοτεχνικών εργοστασίων, 
έργαστηρίων κ.λπ.», τηροϋν ΰποχρεωτικώς καί τάς κατω¬ 
τέρω διατάξεις. 

’Άρθρον 2. 

’ Εννοιολογικοί 11 ροσδιορισμοί. 

’ Ιόν τή έννοια τοϋ παρόντος Κανονισμοϋ νοούνται ώς : 

1. Όξυγονοκόλλησις, ή δι’ οξυακετύλενικής ή όξυϋδρικής 
φλογός (παρ. 4 καί 5) στερεά καί μόνιμος συνένωσις (συγ- 
κόλλησις) μεταλλικών τεμαχίων, πραγματοποιουμένη διά 
τοπικής συντήξεως καί παρεμβολής μεταξύ τών πρός συγκόλ- 
λησιν επιφανειών καταλλήλου συγκολλητικού ΰλικοϋ. 

2. Όξυγονοκοπή, ή, δι’ όξυακετυλενικής ή όξυδρ,κής 

φλογός, διάτμησις (κοπή) σιδηρών τεμαχίων, έπιτυγχανο- 
μένη 8Γ έντονου τοπικής οξείδωσε ους, τή προσφυσήσει περίσ¬ 
σειας οξυγόνου. ι 

3. Ήλεκτροσυγκόλλησις διά τόξου, ή δι’ ήλεκτρικοΰ τόξου 
(κατά τά έν παρ. 1), συγκόλλησις τεμαχίων έκ σιδήρου ή 
καί έξ. ετέρων μετάλλοιν παρουσία, έν τή περιπτώσει ταύτη, 
άδρανοϋς άερίου. 

4. Όξυακετυλενική φλόξ, ή παραγομένη διά τής τελείας 
καύσεως άκετυλενίου (άσετυλίνη) κατά τήν έξοδόν του 
έκ τοΰ άκροφυσίου, περί οϋ ή παρ. 10. 

5. Όξυϋδρική φλόξ, ή παραγομένη κατά τά άνωτέρω 
διά τελείας καύσεως τοϋ υδρογόνου. 

6. Φιάλαι πεπιεσμένων άερίων, τά έκ χάλυβος κυλιν¬ 
δρικά επιμήκη δοχεία μετά στενοϋ λαιμού, άπολήγοντος εις 
κρουνόν παροχής τοϋ ύπό πίεσιν περιεχομένου άερίου. 

'Ο κρουνός ούτος είναι εφοδιασμένος διά καταλλήλου 
κλείστρου καί ασφαλιστικής βαλβίδος. 

7. Έκτονωτήρ ή έκτονωτής, ή συσκευή, δΓ ής έπιτυγχά- 
νεται ό υποβιβασμός τής πιέσεως άερίου κατά τήν έξοδον 
τοϋ, έκ τής φιάλης, πεπιεσμένου άερίου. 

8. Μανοεκτονωτής, ή σύνθετος συσκευή ήτις περιλαμβά¬ 
νει ζεϋγος μανομέτρων (υψηλή - χαμηλή πίεσις) καί εκ¬ 
τόνωσήν. 

9. Καμινευτήρ αυλός ή καυστήρας (σαλιμό), ή συσκευή 
δΓ ής επιτυγχάνεται ή άνάμιξις καυσίμου άερίου μετά οξυ¬ 
γόνου καί ή προώθησις τοϋ προκύπτοντος μίγματος — διά 
τοϋ άκροφυσίου — μέχρι τοϋ άτμοσφαιρικοϋ άέρος. 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡ0ΤΟΝ 
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10. Άκροφύσιον ή μπέκ, τό εξάρτημα, ό.τερ^ κοχλιουται 
εις το ά'/.ρον τοΰ καυστήρος και προορίζεται οια την αύ- 
ξησιν της ταχύτητος ροής των εξερχομενων αέριων και ρυ- 
Ομκτιν τής ωριαίας παροχής αυτών. 

ΤΙ. Κυρίως συσκευή ήλεκτροσυγκολλήσεως διά τοςου 
(ηλεκτρική πηγή), ή προοριζομένη διά την παροχην του 
καταλλήλου καί άναγκαιοϋντος ηλεκτρικού ρεύματος (κατα 
το πλεϊστον συνεχές χαμηλής τάσεοις) εις εργασίας ηλε¬ 
κτροσυγκολλήσεις διά τόςου. 

12. Λαβίς ηλεκτροδίου (τσιμπίδα), το καταλλήλως, 
ήλεκτρομονιομένον φορητόν εξάρτημα, συσκευής ηλεκτρο- 
συγκολλήσεως, οπερ συγκρατεϊ το ήλεκτρόδιον. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ 11'. 

ΣυσκευαΙ καί μέσα συγκολλήσε(ον. 

’ΆρΟρον .1. ] 

Φιάλαι πεπιεσμένων άεριων. 

1. Αί φιάλαι πεπιεσμένων αερίων δέον όπως διατηρωνται 
έν άρίστη καταστάσει καί φέρωσι τα έςής διακριτικά : 
α) έγχρωμον χαρακτηρισμόν, ενδεικτικόν τοΰ περιεχομένου 
αερίου, συμφώνως προς τάς ΐσχυούσας έκάστοτε προδιαγρα¬ 
φές, β) αριθμόν μητρώου, χωρητικότητα καί βάρος κενών 
φιαλών, γ) τάς άντιστοίχους ήμερομηνίας υποβολής των 
εις ειδικήν δοκιμήν καί έλεγχον παρά τής οικείας επιχειρη- 
σεως διαθέσεως άεριων, κατά τά υπό τής κειμένης νομοθε¬ 
σίας οριζόμενα, δ) το μέγιστον Τής επιτρεπτής πιέσεως 
(πίεσις λειτουργίας) τοΰ περιεχομένου άερίου, ε) στοιχεία 
(επωνυμία ή άριθμόν μητρώου) εργοστασίου κατασκευής 
αυτών. 

2. Ί1 μεταφορά τών φιαλών δέον νά έκτελήται κατά τρό¬ 
πον άπολύτως άσφαλή, άπαγορευομένης τής” χρησιμοποιή- 
σεως μαγνητογερανών. ΊΙ διά χειραμαξίου μεταφορά, 
δέον όπως πραγματοποιήται δι’ εϊδικοϋ τοιούτου, έφωδια- 
σμένου διά καταλλήλων υποδοχών καί ασφαλιστικών μέσων 
συγκρατήσεώς των. 

3. Κατά τήν χρησιμοποίησιν ή άποθήκευσιν τών φιαλών^ 
δέον όπως αυται προσδένωνται άσφαλώς, προς αποφυγήν 
αιφνίδιας πτώσεις ή μετάτοπίσεώς των. 

Αί περιέχουσαι διαφορετικά αέρια δέον όπως άποθηκεύων- 
ται κεχωρισμένως άπαγορευομένης ωσαύτως τής συναποθη- 
κεύσεώς των μετ’ εΰλέκτων υλών. Απαγορεύεται ή ορι¬ 
ζόντια τοποθέτησις φιαλών άκετυλενίου. 

Αί έν άποΟηκεύσει φιάλαι, δέον όπως φέρωσι κοχλιωτά 
έκ σιδήρου καλύμματα προς προστασίαν τών κρουνών. 

4. Απαγορεύεται ή τοποθέτησις φιαλών πεπιεσμένων 
άεριων πλησίον εστιών πυρός καί γενικώς πηγών Οερμό- 
τητος. έτι δέ αυται δέον όπως προφυλάσσωνται έξ ήλιακών 
άκτίνων, κρούσεων καί κλονισμών. 

5. Τά στόμια τών κρουνών έπί τών οποίων κοχλιοΰνται 
οί μανοεκτονωταί, δέον νά έχωσι κοχλίωσιν δεξιάν διά τό 
οξυγόνον καί άριστεράν διά τό άκετυλένιον καί ύδρογόνον. 
'Οσάκις τά στόμια τών φιαλών άκετυλενίου φέρουσι έκ 
κατασκευής καταλλήλους ύποδοχάς, δύνανται, άντί τής συν- 
δέσεως διά κοχλιώσεως, νά συνδέωνται μετά τών μανοεκ- 
τονωτών, δι’ ειδικών καί άπολύτως άσφαλών διχάλων συγ- 
κρατήσεως. 

6. Εις περιπτώσεις καθ’ άς άναγκαιοΐ ή έκκένωσις τών 
φιαλών τοΰ περιεχομένου άερίου, αύτη δέον όπως ένεργήται 
βραδέως, λαμβανομένων έκ παραλλήλου καί τών ένδεδει- 
γμένων κατά περίπτωσιν μέτρων υγιεινής καί άσφαλείας. 

7. Απαγορεύεται ή εισαγωγή εντός τών φιαλών ετέρων, 
πλ.ήν τοΰ δι’ δ προορίζονται, άερίων ή ουσιών καί ή. πλήρω- 
σίς των εκτός τών εγκαταστάσεων τών επιχειρήσεων διαθέ- 
σ:ως άερίων. 


’ΆρΟρον 4. 

Φορηταί συσκευαί παραγωγής άκετυλενίου. 

1. Εις περιπτώσεις καθ’ άς χρησιμοποιούνται, άντί φια¬ 
λών διαλελυμένου άκετυλενίου, φορηταί συσκευαί παραγωγής 
άκετυλενίου, δέον όπως : 

α) Διατηρώνται αυται (συσκευαί) εν αριστη καταστασει, 
συντηρούμεναι τακτικώς καί έπιμελώς παρ ειδικού καί 
έλέγχωνται ώς πρύς τήν καταλληλότητα καί άνθεκτικό- 
τητά των. _ 

β) Είναι άπολύτως άσφαλεϊς καί αεροστεγείς, φέρωσι δέ 
καταλλήλους άσφαλιστικάς δικλείδας εκτονοισεως μετ απα- 
γοιγών σωλήνων, προς άπομάκρυνσιν κατά τρόπον άσφαλή 
τού πλεονάζοντας άερίου καί άποφυγήν άνυψώσεως τής πιέ¬ 
σεως πέραν τής ύπό τών τεχνικών προδιαγραφών τοΰ κατα- 
σκευαστοΰ προβλεπομένης μεγίστης τοιαύτης καί έν πάση 
περιπτοόσει τής μιας (1) άτμοσφαίρας. 

γ) Είναι έφωδιασμέναι διά καταλλήλων άσφαλιστικών 
μέσων, ούτως ώστε νά έμποδίζηται ή καθ οίονδήποτε τροπον 
είσοδος οξυγόνου ή ατμοσφαιρικού άέρος. 

δ) Κατά τήν παραγωγήν άερίου λαμβάνωνται κατάλληλα 
μέτρα ίνα άποφευχθή τυχόν άνύψωσις τής θερμοκρασίας. 

ε) Κατά τήν χρησιμοποίησιν ή άποθήκευσιν των, λαμβά- 
νωνται άνάλ.ογα υ.έτρα πρός τά τών φιαλών πεπιεσμένων 
άερίων. 

στ) Οί άγωγοί έκκενώσεως τών άσβεστούχων υπολειμ¬ 
μάτων, είναι εύρεΐς, οί δέ χώροι ένθα ρίπτονται ταΰτα καταλ¬ 
λήλως διαρρυθμισμένοι, ούτως ώστε,νά μή έκλύηται έξ αυ¬ 
τών άκετυλένιον πρός τούς χιό ρους εργασίας ή τούς κατω- 
κημένους τοιούτους. 

Τά άνωτέρω υπολείμματα έκπλύνωνται έν συνεχεία 
έπιμελώς δι’ άφθονου ΰδατος (σβήσιμο) καί συλλέγωντοςι 
έντός ερμητικώς κεκλεισμένων δοχείων. 

2. · Αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και 
έπί μονίμων εγκαταστάσεων παραγωγής άκετυλενίου, εφ 
όσον αυται δεν συγκρούονται προς ύφισταμένας ετερας 
είδικάς διατάξεις. 

’Άρθρον 5. 


Παρελκόμενα φιαλών οξυγονοκολλήσεων. 

1. Τά παρελκόμενα τών φιαλών όξυγονοκολλήσεως (ήτοι 
μανοεκτονωταί, άγωγοί άερίων, καυστήρες κ.λπ.) δέον 
όπως πληρώσι τάς ύπό τών ίσχυουσών προδιαγραφών κα- 
θοριζομένας προϋποθέσεις καταλληλότητας καί άντοχής, 
διατηρώνται έν άρίστη καταστάσει καί συντηρούνται τακτι¬ 
κώς παρ’ εϊδικοϋ προσώπου. 

Κατά τήν χρησιμοποίησιν ή έναποθήκευσίν των δέον όπως 
τοποθετώνται εις θέσεις τοιαύτας ούτως ώστε νά άποφευ- 
γηται ή μηχανική ή καθ’ οίονδήποτε τρόπον φθορά τούτων. 

2. Ή προσαρμογή τών μονίμων ή ελαστικών άγωγων, 
έπί τών άντιστοίχων υποδοχών μανοεκτονωτοΰ και καυ- 
στήρος, δέον όπως ένεργήται κατά τρόπον έξασφαλίζοντα 
άπόλυτον στεγανότητα καί άποκλείοντα τήν άπόσπασίν των 
έξ αυτών. 

3. Συνιστάται ή παρεμβολή εις τά κυκλώματα παροχής 
άερίων, μεταξύ μανοεκτονωτών καί καυστήρος, ειδικών ασφα¬ 
λιστικών βαλβίδων, αίτινες θά άποκλείουν τήν έπιστροφην 
φλογος ή τήν είσοδον τοΰ ενός άερίου εις τό κύκλωμα ροής 
τοΰ ετέρου. 


αέριον 

έλα- 


4. Αι υποδοχαι — οξυγόνου καί καυσίμου — Γ -- 
τών καυστήρων, έπί τών οποίων προσαρμόζονται οί 
στικοί άγωγοί, δέον όπως φέρωσι άντιστοίχως άναγεγραμ- 
μένον τό γράμμα Ο καί Α. 

5. Απαγορεύεται ή λίπανσις τών παρελκομένων ·ςών φια¬ 
λών οξυγονοκολλ,ήσεως καί ό διά φλογός έλεγχος διαρροής 
τοΰ άερίου. 

'Η αυτή άπαγόρευσις ισχύει καί διά τούς κρουνούς γων 
οιαλ.ών. 


6. .Οι άγωγοί δέον όπως φέρωσι έγχρωμον χαρακτηρι¬ 
σμόν συμφώνως πρός τάς ίσ.χυούσας έκάστοτε ποοδιαγρ*" 
φας, πρός σαφή διάκρισιν τής χρήσεώς των. 
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’Άρθρον 6. 

Συσκευαί ήλεκτροσυγκολλήσεως καί παρελκόμενα 
αυτών. 


ναμένου τοϋ εργοδότου όπως άπασχολήση τούτους κατά 
τό υπόλοιπον τοϋ νομίμου ωραρίου εις θέσεις εις άς επι¬ 
κρατούν εύνοΐκώτεραι συνθήκαι περιβάλλοντος. 


1. Αΐ συσκευαί ήλεκτροσυγκολλήσεως καί τά παρελκό¬ 
μενα αύτών δέον όπως διατηρώνται εν άρίστη καταστάσει, 
έλέγχωνται καί συντηρώνται τακτικώς καί έπιμελώς παρ’ 
ειδικού προσώπου. Κατά τήν χρησιμοποίησιν ή έναποθή- 
κευσίν των δέον νά τοποθετώνται εις τοιαύτας θέσεις ούτως 
ώστε νά καθίσταται άδύνατος· ή μηχανική ή καθ’ οίονδή- 
ποτε τρόπον φθορά τούτιον. 

2. Αί συσκευαί ήλεκτροσυγκολλήσειος δέον όπως γειώ- 
νωνται καταλλήλως, το δέ τροφοδοτικόν καλώδιον αύτών 
(υψηλής τάσεως) δέον νά είναι μονωμένον δι’ ένισχυμένης 
μονώσεως. 

3. Τά κινούμενα στοιχεία τών συσκευών, δέον όπως 

καλύπτωνται κατά τρόπον άπολύτως άσφαλή τά δέ ήλε- 
κτρικά τοιαΰτα νά ύσι καταλλήλως μονωμένα καί ασφα¬ 
λή- . , , 

Τά αυτά μέτρα ηλεκτρικής μονώσεως δέον όπως λαμβα- 
νωνται καί διά τά ύφ’ οίανδήποτε τάσιν ευρισκόμενα ήλε- 
κτρικά στοιχεία τών παρελκομένων έκάστης συσκευής. 

4. Τά ύφ’ οίανδήποτε τάσιν ήλεκτρικά στοιχεία τών 
συσκευών καί παρελκομένων αύτών θεωρούνται επικίνδυνα 
έξ άπόψεως ήλεκτροπληξίας καί δέον νά λαμβάνωνται τά 
ένδεδειγμένα μέτρα προστασίας κατά τήν διεξαγωγήν τών 
εργασιών συγκολλήσεως. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 


Εργασιακόν Περιβάλλον. 


’Άρθρον 7 


Δάπεδα καί θέσεις εργασίας. 

1. Τά δάπεδα εργασίας δέον όπως διατηρώνται καθαρά 
καί εχωσι τοιαύτην διάταξιν καί κλίσιν ούτως ώστε νά μη 
λιμνάζωσι όδατα, πληρώσι δέ τάς αναγκαίας προϋποθέσεις 
έξ άπόψεως αντοχής, άντιολισθηρότητος καί πυρασ'φα- 
λείας. 

2. Δέον όπως έξασφαλίζηται πλήρης καί κανονικός 
αερισμός τών θέσεων εργασίας, καί τελεία καί άμεσος άπα- 
γωγή τών' παραγομένων κατά τάς συγκολλήσεις αερίων, 
ούτως ώστε νά άποκλείεται ή εισπνοή των ύπό τών έργα- 
ζομένων ή καί ενδεχομένως ή δημιουργία εκρηκτικού μίγμα¬ 
τος. 

3. Αί θέσεις συγκολλήσεων δέον όπως καλύπτωνται κα¬ 
ταλλήλως δι’ ειδικών αδιαφανών καί άφλέκτων παραπετα¬ 
σμάτων ούτως ώστε νά άποκλείηται ή προσβολή έκ τής 
εκπεμπομένης ακτινοβολίας καί τών εν διαπύρω καταστάσει 
εκτοξευομένων μεταλλικών τεμαχιδίων τών έγγύς τών θέ¬ 
σεων τούτων εργαζομένων ώς καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
ευρισκομένων προσώπων. 

4. Απαγορεύεται ή υπαρξις εύφλεκτων ή εκρηκτικών 
υλών πλήν τοιούτων άτοθηκευμένων ασφαλώς εις χώρους 
ένθα έκτελοΰνται έργασίαι συγκολλήσεων. 

5. Εις χώρους εργασίας ένθα έκτελοΰνται έργασίαι συγ¬ 
κολλήσεων δέον όπως ύφίσταται έπαρκής άριθμός καταλ¬ 
λήλων πυροσβεστήρων καί λοιπών μέσων, αμέσου καί 
αποτελεσματικής καταστολής πυρκαΐάς. 


• ’Άρθρον 8 
Έργασιακαί Συνθήκαι. 

1. Τό ποσοστόν υγρασίας ιδία έπί έργασιών ήλεκτρο 
συγκολλήσεως δέον όπως περιορίζηται έντός τών κατωτατων 
δυνατών ορίων. 

2. Εις έξαιρετικάς περιπτώσεις καθ’ άς ύφίστανται 
δυσμενείς, ώς έκ τής φύσεως, έργασιακαί συνθήκαι δέον 

πως λαμβάνωνται πρόσθετα κατά περίπτωσιν μέτρα πρός 
αποκλεισμόν παντός κινδύνου διά τήν υγείαν καί σωματικήν 
α *®Ρ* ι °'εητα τών έργαζομένων 


ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ' 

’Εκτέλεσις Έργασιών Συγκολλήσεων. 

’Άρθρον 9. 

Προσόντα 1’ποχρεώσεις. 

1. Ή έκτέλεσις έργασιών συγκολλήσεως ή οξυγονοκοπής 
δέον όπως άνατίϋηται εις άτομα κεκτημένα τά ύπό τής 
κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα ούσιαστικά καί τυπικά 
προσόντα. 

2. "Ατομα μή ειδικευμένα καί εχοντα συμπληρώσει 
τό 16ον έτος τής ήλικίας των δύναται νά έκπαιδεύωνται εις 
τάς έν άρθρω 1 τοϋ παρόντος έργασίας, ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν ότι ή έκπαίδευσίς των θά λαμβάνη χώραν ύπό τήν 
άμεσον συνεχή καί υπεύθυνον έπίβλεψιν άδειούχου συγκολ- 
λητοΰ. 

3. ΓΙρό πάσης ένάρξεως έργασίας συγκολλήσεως ή 
οξυγονοκοπής οί χειρισταί τών κατά περίπτωσιν συσκευών, 
δέον όπως έλέγχιοσι ταύτας καί τά παρελκόμενα αύτών, 
πρός διαπίστωσιν τυχόν βλάβης, φθοράς ή διαρροής. 

Ό αύτός έλεγχος δέον όπως ένεργήται καί μετά τήν 
λήξιν τών ώς είρηται έργασιών. 

’Άρθρον 10. 

Ατομικά μέσα προστασίας- Επικίνδυνοι ούσίαι. 

1. Οί άπασχολούμενοι εις έργασίας συγκολλήσεων ή 
οξυγονοκοπής δέον όπως έφοδιάζωνται παρά τοϋ εργοδότου 
διά καταλλήλων στολών έργασίας, δερμάτινου περιζιυματος 
(έμπροσθέλλα), προστατευτικών έγχρώμων καί άθραύστων 
διοπτρών, δερμάτινων περικνημίδων (γκέτες), χειροκτίων 
καί καλύμματος κεφαλής (σκούφος). 

Εΐδικώς διά τάς έργασίας ήλεκτροσυγκολλήσεως, αί 
διόπτραι άντικαθίστανται δι ’εΐδικών προσωπίδων, έφωόια- 
σαένων δι’ έγχρώμων πλακιδίων άπορροφητικών τής έπι- 
κινδύνου ακτινοβολίας. 

Τά ώς είρηται προστατευτικά μέσα δέον όπως χορηγώνται 
δι’ έκάστην θέσιν έργασίας, τόσον εις τον χειριστήν καί 
τον βοηθόν αύτοϋ όσον καί εις τούς τυχόν μαθητευομέ- 
νους. 

2. Είς τούς περί ών ή παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου άπα- 
σχολουμένους δέον όπως διατίθενται κατάλληλα άτομικά 
ερμάρια πρός διαφύλαξιν κεχωρισμένως τών ένδυμάτων 
έργασίας άπό τά τοιαΰτα έξόδου. 

3. Απαγορεύεται ή έπέμβασις, πρός έκτέλεσιν έργασιών 
πυρώσεως, συγκολλήσεως ή οξυγονοκοπής εις κενά δο¬ 
χεία, άτινα περιεϊχον έστω καί ίχνη εύφλεκτων η εκρηκτικών 
ύλών, πλήν τής περιπτώσεως καθ’ ήν προηγήθη έπιμελής 
καθαρισμός τούτων και πληρωσις των δι υόατος. 

4. Έν περιπτώσει συγκολλήσεως κραμάτων έκ ψευδαρ¬ 
γύρου ή ετέρων μετάλλων επιδρωντων τοςικως έπι του 
ανθρωπίνου οργανισμού (π.χ. μολυβδός, καδμιον, κ.λπ.) 
ώς καί αντικειμένων κεκαλυμμένων ή έπικεχρισμένων διά 
τοιούτων μετάλλων ή ενώσεων αύτών, δέον όπως λαμβάνωνται 
πρόσθετα μέτρα υγιεινής καί άσφαλείας τών έργαζομένων, 
ήτοι έντονος άερισμός, χρήσις καταλλήλων άντισφυκτικών 
προσωπίδων καί παν ό,τι κρίνεται άναγκαΐον διά τήν υγιεινήν 
καί άσφάλειαν τούτων. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ε' 

Τελικαί Διατάξεις. 

Άρθρον 11. 

ΙΙοινικαί κυρώσεις. 

- Πάσα παράβασις τών διατάξεων τοϋ παρόντος τιμωρείται 
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρ. 3 τοϋ Ν. Γ\\Λ/ί9ίί «περί 
υγιεινής καί άσφαλείας τών έργατών» ώς αύται έκωδικο- 
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ποιήθησαν ύπό τοΰ 1». Δ/τος τής 25-8/5.9.1920 «περί 
κωδικοποιήσεο»ς των περί υγιεινής καί άσφαλείας των εργα¬ 
τών διατάξεων» καί έτροποποιήθησαν ύπό των διατάξεων 
τοΰ Ιδαφ. β' τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 2943/1922 «περί τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως εργατικών τινων νόμων». 

’ΆρΟραν 12. 

’Λνακοίνωσις Κανονισμού. 

'ί) παρο>ν Κανονισμός ώς έ'χει, δέον νά εΰρηται άνηρτη- 
μένος εις προσιτά καί εμφανή μέρη των χώρων εργασίας, 
ίνα λαμβάνωσι γνώσιν τοΰ περιεχομένου τούτου οί εργαζό¬ 
μενοι. 

Εις έκαστον μισθωτόν άπασχολούμενον καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον εις τάς έν άρΟρω 1 τοΰ παρόντος εργασίας δέον ή 
έπιχείρησις νά δίδη τάς άπαραιτήτους έπεξηγηματικάς 
οδηγίας περί τοΰ Κανονισμού τούτου. 

"Αρθρου 13. 

’Έναρξις ισχύος. 

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως. 

Εις τόν ' 1'πουργόν Εργασίας, άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν 
καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος διατάγματος. 

Έν ΆΟήναις τή 4 Φεβρουάριου 1978 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 


"Αρθρον 2. 

Σκοπός. 

Σκοπός τοΰ Νοσοκομείου είναι ή έν αύτω παροχή ιατρικής 
καί νοσοκομειακής περιθάλψεως εις τούς έκ των κοινών νοση¬ 
μάτων πάσχοντας ασθενείς, άποκλειομένης τής έν τω Νοσο¬ 
κομείο» τούτφ περιθάλψεως των πασχόντων έκ χρονιών ή καί 
ανιάτων νοσημάτων. 

"Αρθρου 3. 

Αριθμός κλινών. 

Ό αριθμός των νοσηλευτικών κλινών τοΰ Νοσοκομείου 
ορίζεται εις τριάκοντα πέντε (35). 

"Αρθρου 4. 

Βασική Διάρθρωσις υπηρεσιών. 

Αί υπηρεσίαν τοΰ Γενικοΰ Νοσοκομείου Νεαπόλεως Κρή¬ 
της διαρθροϋνται ώς κάτωθι : 

Τμήμα Διοικήσεως 
Ίατρικαί Ύπηρεσίαι 
Φαρμακείου 

"Αρθρου 5. 

Διάρθρωσις Υπηρεσιών—Αρμοδιότητες 

Τό Τμήμα Διοικήσεως συγκροτούν τά κάτωθι Γραφεία: 
α) Γραφείου Προσωπικού 
β) Γραφείου Οικονομικού 
γ) Γραφείου Ασθενών 
δ) Γραφείου Νοσηλευτικού. 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑΣΚΑΡΗΣ 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΟ. 96 

ΙΙερι τοΰ Οργανισμοΰ τοΰ Γενικοΰ Νοσοκομείου Νεαπόλεως 
Κρήτης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχουτες ύπ’ οψει : 

1. Ίας διατάξεις :α) Τοΰ άρθρου 8 τοΰ Ν. 699/1977 
«περί συνθέσεως τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Νοση¬ 
λευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 καί ρυθμίσεως συνα¬ 
φών θεμάτων» (ΦΕΚ. 272 Α'), β) τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 24 
τοΰ Ν.Δ. 2592/1953 «περί όργανώσεως τής ιατρικής Άντι- 
λήψεως» (ΦΕΚ. 254 Α'), γ) τοΰ άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 3097/ 
1954 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Ν.Δ. 
2592/1953 «περί όργανώσεως τής Ιατρικής Άντιλήψεως» 
(ΦΕΚ. 253 Α'), δ) τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 11 τοΰ Ν.Δ. 
4352/1964 «περί διατάξεων άφορωσών τούς Δημοσίους 
Υπαλλήλους κ.λπ.» (ΦΕΚ. 135 Α'), καί ε) τοΰ Ν.Δ. 216/ 

(ΦΕκ'^β^ν )* σεως ' Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως» 

2. Την ύπ’ άριθμ. 25/1975 γνώμην τοΰ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τοΰ Νοσοκομείου. 

3. Τήν υπ αριθ. 1233/10.11.77 γνωμοδότησιν τοΰ Συμ¬ 

βουλίου τής Επικράτειας, προτάσει τών Υπουργών Προε- 
ορίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Κοινωνικών Ύπηρε- 
σιών, άποφασίζομεν : ' * 

"Αρθρου 1. 

Γενική Διάταξις \ 

Το δυνάμει του ύπ’ άριθ. 481/24.8.1967 Β.Δ. (ΦΕΚ. 152/ 

1)7 Α ι ητ··«νΗίτι ιτιά» _. * _.·<· ιντ * λγλλ ω . > 


\τ , -4ΐ4««0Λεως Κρήτης» απο- 

τελει_Νομικόν Πρόσωπο» Δημοσίου Δικαίου διοικούμενον 
! ι ** τω ^ διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 2592/53, ώς ί^Οτο 
έτροποποιήθη και συνεπλήρώθη μεταγενεστέοωε. 


Η άρμοδιότης τοΰ Τμήματος Διοικήσεως άνάγεται εις τά 
κάτωθι θέματα, κατανεμόμενα μεταξύ τών Γραφείων αύτοϋ, 
ώς έπεται : 

α) Γραφείου Προσωπικού : 'Η ρύθμισις παντός θέματος 
αναγομένου εις τήν έν γένει κατάστασιν τοΰ πάσης φύσεως 
προσωπικού τοΰ Νοσοκομείου. 

Η διακίνησις τής είσερχομένης καί έξερχομένης αλληλο¬ 
γραφίας, ή τήρησις τοΰ πρωτοκόλλου τοΰ Νοσοκομείου καί τής 
'Ημερήσιας Διαταγής. 1 

Η ρύθμισις παντό „ θέματος άναγομένου εις τήν λειτουργίαν 
τοΰ Αρχείου. 

β) Γραφείου Οικονομικού : 'Η κατάρτισις καί ή παρα- 
κολουθησις τής εκτελέσεως τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Νοσο¬ 
κομείου και η μέριμνα διά τήν κατά τάς κειμένας διατάξεις, 
πραγματοποίησή τών δαπανών καί έκκαθάρισιν τών άποδο- 
χών και λοιπών αποζημιώσεων τοΰ προσωπικού. 'Η μέριμνα 
οι» την προμήθειαν και συντήρησιν τών εφοδίων .καί υλικών 
τών απαιτ θυμένων διά τήν λειτουργίαν τοΰ Νοσοκομείου 
ως και οια την συντηρησιν τών χώρων τοΰ Νοσοκομείου. 'Η 
καταρτισις τοΰ απολογισμού καί ισολογισμού αύτοΰ. 'Η παρα- 
κολου-5-ησις τών επερχομένων μεταβολών έπί τών πάσης 'φί- 
σεως περιουσιακών στοιχείων τοΰ νοσοκομείου, ή διαφύλαξις 1 
τών τίτλων κτήσεως ακινήτων, διαθηκών, έν γένει παντός τί¬ 
τλου κτήσεως κεφαλαίων καί τών κινητών αξιών ώς καί τών 
αποδεικτικών στοιχείων πάσης ΰποχρεώσεως ή άπαιτήσεως 
τοΰ Νοσοκομείου. 

Η εισπραξις τών έκ πάσης αιτίας, έσόδων τοΰ Νοσοκο¬ 
μείου. 

Προς αντιμετωπισιν τρεχουσών μικροδαπανών τοΰ Νοσο¬ 
κομείου δυναται να παραμένη έν τώ Ταμείω ποσόν μετρητών 
οριζομενον δι αποφασεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) Γραφεΐον Ασθενών : 'Η ρύθμισις παντός θέματος ανα¬ 
γόμενου εις την εισαγωγήν, διακίνησιν καί έξοδον τών άσθε- 
νών τοΰ Νοσοκομείου. 

Η παρακολούθησες τών κενουμένων έκάστοτε κλινών τοΰ 
νοσοκομείου ως και η διάθεσις τούτων συμφώνως προς τον 
οικεΐον κανονισμόν. 

Η λογιστική παρακολούθησις τών ασθενών. 'Η διαφύλα- 
ί;ις καί έπιστροφή χρημάτων, τιμαλφών καί ετέρων άντι- 
κειμενων τών άσθενών. - . ■ 

1 ραφείου Νοσηλευτικού ί Ή παροχή κατά τούς κανόνας 
ν °5 ηλ ? υτ! ' κϊ ί ς τ ^ νγι /ζ εις τούς ασθενείς. τήςέκάστοτί 
καθοριζόμενης νοσηλείας ύπό τών αρμοδίων ιατρών. 
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Άρθρον 6. 

Αρμοδιότητες Φαρμακείου. 

'Η παραλαβή, διαφύλαξις και διάθεσις του άναγκαιούντος 
φαρμακευτικού καί έπιδεσμικού ΰλικοϋ κατά τούς έκάστοτε 
ίσχύοντας κανόνας. 

Αρθρον 7. 

Διάρθρωσις Ιατρικών υπηρεσιών— Αρμοδιότητες. 

}. Αί Ίατρικαι ύπηρεσίαι αποτελούνται έκ : 
α) Τών Κλινικών, ήτοι : 

Παθολογικήν μέχρι τριάκοντα πέντε (35) κλινών 
β) Τών Εργαστηρίων, ήτοι : 

Μικροβιολογικόν 

Ακτινολογικόν. 

2. Αί αρμοδιότητες τών Ιατρικών υπηρεσιών είναι : > _ 

'Η κατά τάς συγχρόνους αντιλήψεις τής Ιατρικής^ Επι¬ 
στήμης θεραπεία τών ασθενών, ή έξυπηρετησις^ αυτών,, ως 
καί ή παροχή παντός στοιχείου σχέσιν έχοντος μέ τήν πάθη- 

σίν των. __ ; , „ „ 

'Η σύνταξις τής στατιστικής κινήσεως τών ασθενών ην 
καί υποβάλλει άνά έξάμηνον εις τό Τμήμα Διοικησεως. 

"Αρθρον 8. 

Διάρθρωσις θέσεων. 

Αί θέσεις τού πάσης φύσεως προσωπικού διαρθροϋντα* 
κατά κλάδους, βαθμούς καί ειδικότητας, ώς ακολούθως : 

I. Μόνιμοι Θέσεις 

Κλάδος ΑΡ 

Κλάδος ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκόμων : 

Δύο (2) θέσεις επί βαθμοϊς 5ω - 4ω 

Πέντε (5) θέσεις έπί βαθμοϊς 8ω - 6ω (Ν.Δ. 226/7ο). 

Κλάδος ΜΕ 

Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός - Λογιστικός : 

Μία (1) θέσις έπί βαθμοϊς 5ω - 4ω 
Τρεις (3) θέσεις έπί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω (Β.Δ. 125/70 
ΦΕΚ. 34 Α') 

Κλάδος ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκόμων : 

Εις τον Κλάδον τούτον ανήκουν αί θέσεις τών μονοετοϋ^ 
φοιτήσεως βοηθών Νοσοκόμων, αιτινες διορίζονται εις, τα4 
προβλεπομένας εις τον Κλάδον ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκομών 
πέντε (5) θέσεις μόνον εις περίπτωσιν άδυναμίας έξευρέσεως 
αδελφών νοσοκόμων τριετοΰς φοιτήσεως. 

Αί θέσεις Αδελφών Νοσοκόμων μονοετούς φοιτήσεως 
ορίζονται έπί βαθμοϊς ΙΟω - 6ω. 

II. Θέσεις έπί θητεία 

Ιατρών 

Διευθυνταί Κλινικών : 

Αύο (2) θέσεις διά τήν Παθολογικήν. 

Διευθυνταί Εργαστηρίων : 

, Αυο (2) θέσεις : ήτοι άνά μία (1) Μικροβιο/.ογου καί 

Ακτινολόγου. 

Μ[. Θέσεις προσωπικού έπί σχέσει ιδιωτικού δίκαιου 
διεπομεναυ ύπό τών διατάξεων τών Ν.Δ. 38ο/1969 και 
1198/1972 

Μια (1) θέσις Μαγείρου 

Αύο (2) θέσεις Πλυντριών - Καθαριστριών 

Πεντε (5) θέσεις Πρακτικών Νοσοκόμων. 

, '^ι θεσεις αυτμι πληρούνται μόνον καί καθ’ ό μέρος Αΐν α¬ 
δύνατος ή πλήρωσις τών θέσεων τού Κλάδου ΑΡ1 Αδελφών 
οσοκόμων έπί βαθμοϊς 8ω - 6ω ύπό αδελφών τριετοΰς φοι- 
τι )σεως η μονοετούς φοιτήσεως. 

. ^ιστώμεναε θέσεις πληρούνται δι’ επιλογής υπό τού 
υπηρεχοΰντας προσωπικού αντιστοίχου εΐδικότητος- κατά 
^ημοσίε'κτιν τού παρόντος. 


’Άρθρον 9. 

Προσόντα διορισμού 
Κλάδος ΑΡ 

Διά τάς θέσεις τού Κλάδου ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκομών. 
Πτυχίον άνεγνωρισμένης Άνωτέρας Σχολής Αδελφών Νο¬ 
σοκόμων. 

Κλάδος ΜΕ 

Διά τάς θέσει: τού Κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού. 
Απολυτήριον Λυκείου ή έςαταςίου Γυμνασίου ή άλλου ισο¬ 
τίμου Σχολείου. 

Διά τάς θέσεις τού Κλάδου ΜΕ2 Βοηθών Νοσοκομών. 
Εμπειρία άποδεικνυομένη διά πτυχίου άνεγνωρισμένης Σχο¬ 
λής Βοηθών Νοσοκόμων. 


II. Έπί θητεία Ιατρών 

Έπί τού Ιατρικού προσωπικού ισχύουν τά. περί προσόντων 
διοοισμοΰ καί μισθοδοσίας οριζόμενα ύπό τών Ν.Δ. 3623/1956 
τού* άπό 8-9/5/1958 Β.Δΐ «περί διαδικασίας κ.λπ.» καί τού 
Ν. 123/1975. 


III. Θέσεις προσοιπικοΰ έπί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου 
διεπου,ένου ύπό τών διατάξεων τών Ν.Δ. 38ο/1969 και 
1198/1972 


Διά τήν θέσιν τού Μαγείρου, πτυχίον, άνεγνωρισμένης 
Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων και εν ελλείψει πτυ- 
χιούχου, τριετής προϋπηρεσία κατά τάς περί άσκήσεως του 
επαγγέλματος τούτου διατάξεις εις Νομικά Πρόσωπα Δημο¬ 
σίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή εις σοβαράν ιδιωτικήν έπιχει- 

ρησιν. , , . . , 

Διά τάς θέσεις τών πρακτικών νοσοκομών. Απολυτήριον 
Δημοτικού Σχολείου καί σχετική έμπειρία περί τήν νοσηλείαν 
προσηκόντως άποδεικνυομένη. , , , 

Διά τάς λοιπάς ειδικότητας τού προσωπικού, επι σχεσει 
Ιδιωτικού Δικαίου, άρτια γνώσις τής άντιστοιχου τέχνης 


προσηκόντως άποδεικνυομένη. 5 , , 

' Δι’ άπάσας τάς άνω ειδικότητας άπαιτεϊται επίσης απολυ¬ 
τήριον Δημοτικού Σχολείου, έν ελλείψει δέ τούτου εφαρμο- 
?ν»ι— ... «ί ,γ τών άοθοοιν 27 και 28 του Ν.Δ. 30^4/ 


1954. 


’Άρθρον 10. 

Προϊστάμενοι'Υπηρεσιών— Αναπληρωσις. 


1. Τού Τμήματος Διοικησεως προΐσταται ό μόνιμος υπάλ¬ 
ληλος έπί βαθμοϊς 5ω - 4ω τού Κλάδου ΜΕΙ Διοικητικου - 
Λογιστικού, οστις είσηγεΐται παν θέμα άφορών εις την λει¬ 
τουργίαν τού Νοσοκομείου πλήν τών ιατρικών θεμάτων εις 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον, υπογράφει παν έγγραφον του 
Νοσοκομείου καί συνυπογράφει μετά του Προϊστάμενου 
Γραφείου Διοικητικού τά εντάλματα και επιταγας του ι οσο 
κομείου. 

2. Τών Γραφείων Προσωπικού, Οικονομικού καί Ασθε¬ 
νών προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι έπί βαθμοϊς ΙΟω - οω 
τού Κλάδου ΜΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού. 

3. Τού Γοαφείου Νοσηλευτικού, προΐσταται ή αρχαιότερα 
έπί βαθμοϊς 5ω - 4ω τού Κλάδου ΑΡ1 Αδελφών Νοσοκομών. 

4. Τών Κλινικών προΐσταται ό έπί θητεία Διευθυντής Κλι- 


ικης. 

5 Τών Εργαστηρίων προΐσταται ό Διευθυντής έκάστης 
ίδικότητος έκ τών προβλεπομένων εις τό Π. Δ/γμα Εργα- 
τη ρ ίων. 

6. Τον Προϊστάμενον τού Τμήματος Διοικήσεως έλλεί- 
ιοντα, άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροι ο Προϊστάμενος του 
γραφείου Προσωπικού. 

> 7. Τον Προϊστάμενον τού Γραφείου Προσωπικού έλλεί- 
ιοντα, "άπόντα ή κωλυόμενον άναπληροι Ά κ*τα βαθμόν 
ίνώτερος έκ τών ύπηρέτούντων υπαλληλωνκαι μεταξύ ισο- 
ίάθμων ό αρχαιότερος τούτων. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Άρθρον 11. 

, Κατάταξις ύπηρετοΰντος προσωπικού. 

Οί κατά την δημοσίευσήν τοΰ παρόντος ύπηρετούντες είς τό 
Νοσοκομεΐον μόνιμοι υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδικαίως 
μέ τον δν κέκτηνται βαθμόν εις θέσεις των διά τοΰ παρόντος 
προβλεπομένων Κλάδων, ως ακολούθως : 

1. Μόνιμοι : 

Είς τον Κλάδον ΜΕΙ Διοικητικόν - Λογιστικόν οί υπάλλη¬ 
λοι τοΰ άχρι τοϋδε Κλάδου ΜΕΙ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Άρθρον 12. _ 

Διάκρισις προσωπικού. 

Τό προσωπικόν τοΰ Νοσοκομείου διακρίνεται εις εσωτε¬ 
ρικόν, ύποχρεούμενον ως εκ τής υπηρεσίας του νά διανυκτε- 
ρεύη έν αύτω και εις τό εξωτερικόν. 

Τό εσωτερικόν προσω-’.κόν είναι: 

1. Οί έκάστοτε έφημερεύοντες ιατροί 

2. Τό Νοσηλευτικόν προσωπικόν. 

Είς τό εσωτερικόν προσωπικόν παρέχεται τροφή καί δυνα- 
τότης διανυκτερεύσεως έφ’ όσον οί χώροι τοΰ Νοσοκομείου 
τό επιτρέπουν. 

Όμοίως δι’ ήτιολογημένης άποφάσεως τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου δύναται νά χορηγηται είς τάς πλυντρίας καί καθα¬ 
ρίστριας μεσημβρινή τροφή καί εις όλως έξαιρετικάς περιπτώ¬ 
σεις καί βραδυνή τοιαύτη. 

' Η κατά τό παρόν άρθρον χορηγουμένη είς τό ώς άνω προ¬ 
σωπικόν τροφή παρέχεται προς κάλυψιν λειτουργικών άναγ- 
κών τοΰ Νοσοκομείου καί δεν άποτελεΐ μισθόν ή άλλο είδος 
άποδοχών τοΰ προσωπικού τοΰ Νοσοκομείου. 

Απαγορεύεται είς τό προσωπικόν νά παραλαμβάνη καί 
μεταφέρη εκτός νοσοκομείου τήν τροφήν του παρασκευαζο- 
μένην ή απαρασκεύαστου. 

Εις τόν επι τών Κοινωνικών 'ϊπηρεσιών ' Υπουργόν, άνα- 
τίθεμεν την όημοσιευσιν καί εκτέλεσιν τοΰ παρόντος II. 
Διατάγματος. 

’Εν ’ΛΟήναις 4 Φεβρουάριου 1977 


ρεσιών κ.λπ.», (ΦΕΚ 135 Λ'), ε) τών άρθρων 2, 3 καί 5 τοϋ 
Ν.Δ. 216/1974 «περί, συστάσεως Υπουργείου Προεδρία; 
Κυβερνήσεως», (ΦΕΚ 367 Α'). 

2. Τήν ύπ’ άριθ. 13/16-6-77 γνώμην τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Νοσοκομείου. 

3. Τήν ύπ’ άριθ. 710/14-7-77 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβου¬ 
λίου της Επικράτειας, προτάσει τών Υπουργών Προεδρία; 
Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
άποφασίζομεν: 

"Αρθρον 1. 

Γενική Διάταξις. 

Ό Όργανισμός τοΰ Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πει¬ 
ραιώς «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ώς ούτος άνεμορ- 
φώθη διά τών άπό 3/9-2/10/1956 (ΦΕΚ 230/56 τ. Α') καί 
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τών ύπ’ άριθ. 151/1960 
(ΦΕΚ 34/60 τ. Α'), 631/1961 (ΦΕΚ 153/61 τ. Α'). 93/1962 
(ΦΕΚ 26/62 τ. Α'), 129/1963 (ΦΕΚ 23/1963 τ. Α'), 644/ 
1965, 810/1965 (ΦΕΚ 197 τ. Α'), 1366/1966 (ΦΕΚ 34/66 
τ. Α'), 957/1966 (ΦΕΚ 262/66 τ. Α'), 170/1967 (ΦΕΚ 
33/67 τ. Α'), 123/1970 (ΦΕΚ 34/70 τ. Α'). 194/1970 (ΦΕΚ 
56/70 τ. Α') Β.Δ. καί Π.Δ. 285/1973 (ΦΕΚ 232 τ. Α') καί 
329/1975 (ΦΕΚ 96 τ. Α') τροποποιείται καί συμπληροϋται 
ώς άκολούθως: 

’Άρθρον 2. 

'Ο άριθμός τών κλινών τοΰ Νοσοκομείου ορίζεται είς έςα- 
κοσίας πέντε (605). 

Άρθρον 3. 

Είς τάς ύπό τοΰ ίσχύοντος οργανισμού (Π.Δ. 285/1973 
ΦΕΚ 232 Α' ) προβλεπομένας θέσεις έπί θητεία Ιατρών προ¬ 
στίθενται αί κάτωθι: 

Έπιμεληταί Κλινικών: 

Μία (1) θέσις διά τό Δερματολογικόν Ίατρεΐον καταρ- 
γουμένης άντιστοίχως μιας (1) θέσεως βοηθών ιατρών τοϋ 
Δερματολογικοϋ Ιατρείου έκ τών προβλεπομένων είς τον 
ίσχύοντα ’Οργανισμόν. , 

Εις τον έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργόν, ανα- 
τιθεμεν τήν δημοσίευσιν καί εκτέλεσιν τοΰ παρόντος 11. Δια¬ 
τάγματος. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΩΝΣΤ. ΧΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΧ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ03ΙΑΔΗΣ 

-Φ — 

(3) 
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Περί τροποποιησεως καί συμπληρώσεως τοΰ Όργανισμοϋ 
τοϋ Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιώς «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,.. . Ρ " 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντες ύπ’ όζει: 


Έν Άθήναις τη 4 Φεβρουάριου 1977 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΩΝΧΤ. ΧΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΧ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΧ 

~ (4) 
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Περί τροποποιησεως καί συμπληρώσεως τού Όργανισμοϋ 
τού Γενικού Νοσοκομείου Άμαλιάδος. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


1. Τάς διατάξεις: α) τοΰ άρθρου 8 τού Ν. 699/1977 «περί 
συνθέσεως τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων Λ Α. 2592/1953 καί ρυθμίσεως συναφών θεμά- 
ήίΤ ~·*ϊ χ Ύ?· 3 'ού άρθρου 24 τού 

ν Δ · ,Η'ν °ΡΥ ανωσϊω ξ τής Ιατρικής Άντιλή- 

ν ε ως» (ΦΕΚ 2ο4 Α ), γ) τού άρθρου 10 τού Ν.Δ. 3097/1954 
«περί τροποποιησεως καί συμπληρώσεως τού Ν.Δ. 2592 1 

^ >Ι * Τ Ρ ικϊ Κ ’Αντιλήψϊως», (Φ£Κ 
,253 Α ), δ) του άρθρου 11 τοϋ Ν.Δ. 4352/1964«π6βΙ &*- 
τάξεων άφορωσών τούς Δημοσίους ύπαλλήλους. ώς καί περί 
καταργησεως Συμβουλίων Επιτροπών τών Δημοσίων Ύπη- 


τ-χοντες υπ οψει: 


1-Τάς διατάξεις: α) τού άρθρου 8 τού Ν. 699/1977 « πε ?' 
συνθεσεως τών Διοικητικών Συμβουλίων τών Νοσηλευτική 
Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/1953 καί ρυθμίσεως συναφών θεμ*_ 
των» (ΦΕΚ 272 Α'), β) τής πάραγρ. 3 τού άρθρου 24 το' ϋ 
Ν.Δ. 2592/1953 «περί όργανώσεως τής Ιατρικής Άντιλή 
ψεως»' (ΦΕΚ 254 Α'-), γ) τού άρθρου 10 τοΰ Ν.Δ. 3007/1954 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού Ν.Δ·· 2592/ 
1953 «περί όργανώσεως τής Ιατρικής Άντιλήψεως» .( ί ^ ’ ι 
253 Α'), δ) τού άρθρου ΙΓτού Ν.Δ. 4352/1964 «περί 
φάξεων άφορωσών τούς Δημοσίους Υπαλλήλους ώς καί πέί 1 



ΪΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗ£ί»2. ( 1ΠΥλυ± ΙΙΡ^ΟΝ) 


ΙΟό 


/.«ταργήσεως Συμβουλίων, Επιτροπών των Δημοσίων Υ¬ 
πηρεσιών κ.λπ.» (ΦΕΚ 135 Α'), ε) τών άρθρων 2, 3 καί 5 
του Ν.Δ. 216/1974 «περί συστάσειυς 'Τπουργείου Προε¬ 
δρίας Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ 367 Α'). 

' 2. Την ύπ’ άριθ. 5/5-3-77 γνώμην τοΰ Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου τοϋ Νοσοκομείου. 

3. Την ύπ’ άριθ. 1264/10-11-77 γνωμοδότησιν τοΰ Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας. 

Ποοτάσει τών Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οι¬ 
κονομικών και Κοινωνικών 'Τπηρεσιών, άποοασίζομεν: 

’Άρθρον 1. 

Γενική Διάταξις. 

'Ο Όργανισμος τοϋ Γενικού Νοσοκομείου Άμαλιάδος 
δυνάμεως τεσσαράκοντα πέντε (45) κλινών ώς ούτος ένε- 
κρίθη διά τοϋ άπό 23-12-1955 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 20/1956 Α') 
καί έτοοποποιήθη διά τών άπό 25-6-1957 (ΦΕΚ 149 Α') 
7-10-58 (ΦΕΚ 174 Α'), 17-3-1959 (ΦΕΚ 82 Α'). 14-9- 
1960 (ΦΕΚ 24/1961 Α'), 306/1962 (ΦΕΚ 75 Α') καί τοϋ 
ΰπ’ άριθ. 547/1975 (ΦΕΚ 177 Α') ΓΙ. Δ/τος τροποποιείται 
καί συμπληροϋται ώς ακολούθως: 

’Άρθρον 2. 

Διάρθρωσις θέσεων. 

Λί διατάξεις τοϋ άρθρου 3 τοΰ ύπ’ άριθ. 547/1975 11. 
Α/τος (ΦΕΚ 177 Α') αί προβλέπουσαι την διάρθρωσιν τών 
θέσεων τοΰ μονίμου καί επί συμβάσει ιδιωτικού δίκαιου προ¬ 
σωπικού αντικαθίστανται ώς κάτωθι: 

I. Μόνιμοι Θέσεις. 

Κλάδος ΜΕ. 

Κλάδος ΜΕ4 Παρασκευαστών. 

Δύο (2) θέσεις έπί βαθμοΐς 10ω-6ω, ήτοι άνά μία (1)διά 
τον Σταθμόν Αιμοδοσίας καί Μικροβιολογικόν Εργαστη¬ 
ρίου. 

11- Προσωπικόν έπί σ χ έ σ ε ι Ιδιωτικού 
Δικαίου διεπόμενον ύπό Ν.Δ. 385/1969 
καί 1198/1972. 

Μία (1) Οέσις Μηχανοτεχνίτου. 

Μία (1) θ έσις Μαγείρου. 

Μία (1) Οέσις Γαπτρίας - Σιδηρωτρίας. 

Πέντε (5) θέσεις Πλυντριών - Καθαριστριών. 

Μία (1) Οέσις Κηπουρού. 

"Αρθρον 3. 

Προσόντα διορισμού. 

Διά τάς θέσεις τοΰ Κλάδου ΜΕ4 Παρασκευαστών, πτυχίον 
ανεγνωρισμένης Μέσης Επαγγελματικής Σχολής Εΐδικό- 
'Γ'ητος Παρασκευαστοΰ. 

Δια την θέσιν τοΰ Μηχανοτεχνίτου πτυχίον άνάλογον προς 
~ας μηχανικάς εγκαταστάσεις τοϋ Νοσοκομείου καί έν ελλεί¬ 
ψει πτυχιούχου προϋπηρεσία καί πείρα λειτουργίας τών μη¬ 
χανολογικών εγκαταστάσεων έγγυωμένη την άσφαλισιν αυ- 
~ ων ~?οσηκόντως άποδεικνυομένη. 

Δια την θέσιν Μαγείρου πτυχίον Σχολής 1 συριστικών 
Επαγγελμάτων καί έν έλλείψει πτυχιούχου τριετης προϋ¬ 
πηρεσία μαγείρου εις Νομικόν ΓΙρόσωπον Δημοσίου ή Ίδιω- 
τ ικού Δικαίου ή σοβαράν ιδιωτικήν έπιχείρησιν προσή¬ 
κοντος άποδεικνυομένη. 

, Δια τήν θέσιν τοΰ κηπουρού εΐδίκευσις εις την κηπουρικήν 
τέχνην. 

,. Δια τάς λοιπάς ειδικότητας τοΰ προσωπικού επι σχεσει 
1 '-ωτικοϋ δικαίου άρτια γνώσις τής άντιστοίχου τέχνης. 

, Δι απάσας τάς ώς άνω ειδικότητας άπαιτεΐται επίσης 
απολϋτηρίίή) δημοτικού σχολειού, έν έλλείψει δέ τούτου είραρ- 
ρόΓαντα^ χ ; διατάξεις του άρθρου 27 τοΰ Ν.Δ. 3094/19ο4. 


Εις τόν έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργόν, άνα- 
τίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος Π. Δια¬ 
τάγματος. 

’Εν ’Αθήναις τή 4 Φεβρουάριου 1977 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΣ 


(5) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 99 

Περί τροποποιήσεως καί συμπληρούσεως τοΰ άρθρου 104 

τοΰ Π.Δ. 696/1974 «περί άμοιβών μηχανικών διά σύντα¬ 
ξιν μελετών κ.λπ.». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει : 

1. Τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 59 τοΰ άπό 17 Ιουλίου 
1923 Ν. Διατάγματος «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.», ούς 
τούτο ισχύει κατόπιν τοΰ Ν. Διατάγματος 2726/1953 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ άρθρου 59 τοΰ άπό 
17.7.1923 Ν. Διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών 
καί συνοικισμών τοΰ Κράτους καί οικοδομής αυτών». 

2. Τήν ύπ’ άριθμ. 602/24.10.77 γνωμοδότησιν τοΰ Συμ¬ 
βουλίου Δημοσίων Έργων, καί 

3. Τήν ύπ’ άριθμ. 2/4.1.1978 γνωμοδότησιν τοΰ Συμβου¬ 
λίου τής Επικράτειας, προτάσει τοΰ 'Τπουργοΰ Δημοσίων 
"Εργων, άπεφασίσαμεν : 

’ΆρΟρον μόνον. 

1. Ή παράγραφος 4 τοΰ άρθρου 104 τοΰ Π.Δ. 696/74 
«περί άμοιβών μηχανικών διά τήν σύνταξιν μελετών κ.λπ.» 
άντικαθίσταται ώς άκολούθως : 

«4. Εις πάσας τάς περιπτώσεις έ'ργων, πλήν τών ιδιω¬ 
τικών, περί ών ή παράγραφος 2 τοΰ παρόντος, επιτρέπονται 
ένδιάμεσοι, προ τής έγκρίσεως έκαστου σταδίου τής μελέτης, 
πληρωμαί ώς κάτωθι : 

α) έπί τή έντολή ένάρξεως έκπονήσεοις έκαστου σταδίου 
τής μελέτης καταβάλλεται, έναντι προσκομίσεως ίσοπόσου 
έγγυητικής έπιστολής, ποσοστόν 15% τής αμοιβής τής 
άντιστοιχούσης εις τό στάδιον τοΰτο τής μελέτης. 

β) μετά τήν παρέλευσιν τοΰ ήμίσεος συμβατικού χρόνου 
έκαστου σταδίου τής μελέτης καί έάν έ'χη έκπονηΟή, κατά 
την κρίσιν τοΰ εργοδότου, μελετητική εργασία ποσοστού 
μεγαλύτερου τοΰ 50%, τ.οΰ ύπ’ οψιν σταδίου, καταβάλλεται 
προσωρινώς έτερον ποσοστόν 20% τής άμοιβής τής άντι- 
στοιχούσης εις τό στάδιον τοΰτο τής μελέτης, έναντι προσκο¬ 
μίσεως ίσοπόσου έγγυητικής επιστολής. 

γ) μετά την υποβολήν τής έκπονηθείσης μελέτης σταδίου 
τίνος καί πρό τής έγκρίσεως αύτοΰ, δύναται, κατά την κρί¬ 
σιν τοΰ έργοδότου, να καταβληθή έτερον ποσοστόν 3;) % 
τής άμοιβής τής άντιστοιχούσης εις τό ύπ’ όψιν στάδιον τής 
αελέτης, έπιστρεφομένων των κατά τας περιπτώσεις α και 
β έγγυητικών έπιστολών. 

δ) έάν ή έν τή συμβάσει όριζομένη προθεσμία έγκρίσεως 
σταδίου τινός τής μελέτης είναι μεγαλυτέρα τών δύο (2) 
μηνών, δύναται, κατά τήν κρίσιν τοΰ έργοδότου,~ νά κατα- 
βληθή, άνευ προσκομίσεως εγγυητικής επιστολής, περαι¬ 
τέρω ποσοστόν 10% τής άμοιβής τής άντιστοιχούσητ 
«Α ύπ’ οψιν στάδιον τής μελετης». 
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2. Εις τό αυτό άρθρον 104 τοϋ Π.Δ. 696/74 προστίθεν¬ 
ται παράγραφοι 5 καί 6 Ιχουσαι ούτως : 

«5. Εις περίπτωσιν σταδίου μελέτης περιλ,αμβανοντος 
καί έργασίας υπαίθρου εφαρμόζονται, μερικωτερον και επι 
των εργασιών υπαίθρου, αί αύταί περί τμηματικών πληρω¬ 
μών περιπτώσεις β, γ καί δ της προηγουμένης παραγράφου, 
της άξίας τών εργασιών υπαίθρου θεωρουμένης ως αντι- 
προσωπευούσης τό 50% της πλήρους αμοιβής τοΰ αντι¬ 
στοίχου σταδίου μελ,έτης. 


τοϋ έγγυωμένου άπό τοϋ δικαιώματος της δι,,ησεως καί την 
άναγνώρισιν ΰπ’ αΰτοΰ τής ΰποχρεώσεως όπως καταθέτη 
άπροφασϊστως, έντός τριών ήμερων άπό τής περί τούτον 
σχετικής είδοποιήσεως τοϋ εργοδότου, τό αΐτούμενον μέρος 
ή όλον τής έγγυήσεως». 

Γην δημοσίευσιν καί έκτέλ.εσιν του παρόντος. άνατίθεμιν 
εις τον * Γπουργόν Δημοσίων Έργων. 

Έν Αθήνα·.; τή 4 Φεβρουάριου 1076 


6. Αί κατά το παρόν άρ*$ρον έγγυητιααί ΐπυτολαί άναγράρουν 



ή παρε/ομένη έγγύησις, καί τέλ.ος τον όρον τής παραιτησεως 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο 1ΓΠΟΤΗΌΧ ΔΗΒΟΙΙΟΗ ΕΡΓΟΚ 

ΗΙΚΟΑΑβΧ ΖΑΡΝΤΙΜΙΔΗΣ 


κί - τδτΤΒΚΙΙ1βτ - τ : τΒβΓΜΗ*β··^ 



